BA1320 


BA1320 は , PLL 方 式 を 採用 し た FM マル チ プ レッ クス ス 
テレ オ 復 調 用 |C で す 。 カ ー ス テレ オ の ほか 乾電池 仕様 の 
ステ レオ ラジ オカ セッ ト へ の 応用 を 考慮 し , 内 部 安定 化 電 
圧 を 低く 設計 し て あり ます の で 。 Voc 一 5.4V ま で 安定 し て 
動作 し ます 。 

VCO の 発振 停止 端子 (9pin) が 付い て いま す の で , AM 受信 


時 の 発振 停止 が 簡単 に 行え を ます 。 ま た セパ レー ショ ンコ ン 
トロ ー ル 端子 (8pin) も 付い て いま す の で , 入力 で 位相 補正 


を する こと な し に 安定 し た 高い セパ レー ショ ン を 得る こと 
が で きま す 。 
PLLJ G +g) G, 外 付け 部 品 が 少な く , 調整 も 容易 に 行 
えま す 。 


The BA1320 is a PLL system monolithic IC designed as 
an FM multiplex stereo demodulator. 


@ 特長 | 
1) PLL 方 式 採用 の 高 性 能 マ ル チ プ レク サ で ある 。 
2) 低 電圧 まで 安定 に 動作 する (Vcc=5.4V Min.)。 
9) ラン プ 点 灯 レ ベル が 低い (6.5mV Typ.)。 
4) セパ レー ショ ンコ ント ロー ル 上 端子 付 き で ある (8pin)。 _ 
5) VCO 停止 , モ ノラ ルミ ュー ティ ング 彰子 付き (9pin)。 
6) 出力 電圧 レベ ル の ロス が 少な い (Gy ニー1dB Typ.)。 
7) I&3EsE (0.3% Typ.)。 
8) SCA 除 去 率 が 良い (80dB Typ.)。 
.9) 14pin タ イプ と の 互換 性 を 考え た 端子 配置 。 


@ 用 途 | 
ステ レオ ラジ オカ セッ ト 
カー ステ レオ 
ホー ム ス テ レ オ 


FM ステ レオ マル チ プ レク サー 
FM Stereo Multiplexer 


| | 7.4--0.5 | 
3.2--0.2 4.2+ | 
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@ 外形 寸法 図 ノ Dimensions (Unit : mm) 


BA1320 


0.3 


17.78 土 0.3 


3 ゴ ト - 2.54 土 0.3 | | 


@ Features 


1) APLLis used for high multiplex-efficiency operation. 

2) Stable operation at low voltages (Vcc=5.4V Min). 

3) Low lamp lighting level (6.5mV Typ.). 

4) Provided with a separation control pin (pin 8). 

5) A pin is provided for stopping the VCO and for monau- 
ral muting (pin 9). 

6) Output voltage is available with low loss (G=—1dB 
typically). | 

7) Low distortion (typically 0.3%). 

8) Good SCA rejection ratio (80dB Typ.). 

9) Designed for compatibility with 14-pin-type devices. 


° Applications 
Stereo radio cassette tape recorders 
Car stereos _ 


_ Home stereos 
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@ ブロ ッ ク ダ イア グラ ム /Block Diagram 
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@ 内 部 回 路 構 成 図 グ Circuit Diagram 
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$ 絶対 最大 定格 Absolute Maximum Ratings (Ta=25C) 


Parameter Unit ° 
w — | v | 4 | v 
WEB Ii Cn 
ikinman — c 
2] で 
ラン プ 旭 動 和 流 — | nae | 7% | m 


Ta=25 で 以上 で 使用 する 場合 は 1 で に つき 5.5mW を 減じ る 
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@ 電気 的 特性 ノ Electrical Characteristics (Ta=25C, Vcc =12V, ViN = 


_Parameter | symbol| Mn.| mp. | 
semen |w. |= | — | — 
最大 モノ ラル 入信 号 | vw2 | sso| - | - 

_ 入 カイ ン ピ ー ダ ンス 。 | 2w | 一 | % | - ` 
チャ ン ネ ル セ パ レー ショ ン | sep | 35 | 49 | - ` 
オー ディ オ 則 が 電 庄 。 | vor | — | 30 | 一 | 
チャ ン ネ ル パ ラ ンス 。 | CB | - | - | 
ステ レオ 人 高調 波 午 素 = | THD | 一 | os ` 
ラン プ 点 灯 レ ベル ln | — | @5 ` 
ラン プ ヒ ステ リ シ ス 。 | s | 一 | 3 | 
キャ プチ ャ レン ジ ° | CR | 一 | *5 | 
キャ リア リー ク e jJ - | = ` 
キャ リア リー ク | GL | 一 | 45 | 
== — |==] = 
ER の 
YEYE] | Vee | 54 
信号 時 電流 l o | - 

@ 測定 回 路 図 /Test Circuit 
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0.015gF 


350mV <L+R=90%, Pilot=10%>, f=1kHz) 





THD=1%, L+R=90% Fig. 
Tho T ma 
Le Fe 
[gm | Fo4 
ViN =350mV Fig.1 
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注 : 出 カ の アン プ は 、 ロ ー パ ス フ ィ ル タ の ロス を 
補償 する た め の も の で す 。 


